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MUNICIPAL IIJATJ QISTFUTAL OF 

PUENTE PIEDRA 



LA CONTRALOR1A 

GENERAL DE LA REPUBL1CA 



RETRO ALIMENTAR EL 
PROCESO PARA LA 
MEJORA CONTfNUA 
DEL SCI 


ELABORAR UN 
INFORME FINAL 



SENSIBILIZAR Y 
CAPACITAR EN 
CONTROL INTERNO 


4 



EL SISTEi 
CONTROL 
INTERNO 


ELABORAR REPORTES 
DE EVALUAClON 
RESPECTO A LA 

implementaciOn 

DEL SCI 


era 



ELABORAR EL PROGRAMA 
DETRABAJO PARA 
REALIZAR EL 
DIAGNOSTIC DEL SCI 




EJECUTAR 
LAS ACCIONES 
DEFINIDAS EN EL 
PLAN DE TRABAJO 


REALIZAR EL 
DIAGN0STICO 

DEL SCI 


ELABORAR EL PLAN DE 
TRABAJO CON BASE EN 
LOS RESULTADOS DEL 
DIAGN6STICO DEL SCI 







Mis inform acidm www.contraIoria.gob.pe 


www.munipuentepiedra.gob.pe f ^ 





IMPORTANCIA DEL CONTROL 



INFORMACIOM 

&C LA 31 TUACI6 M 
0PERATIVA 


l&ENTIF ItA. La3 
CAU3A3 BE 

DES VIACI ONES 



CONTROL INIERNO 




EL CONTROL INTERNC FERMI TE LUCHAR CONTRA 
LA CORRUPC|6n Y PROTEGE R LOS REOUR&OS POBUCDS 
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La formula 


ddl Contra! 


bitumo 































CONTROL INTER NO 



EMl^d 

iaiiAki 


Sbwmz S.^i-cnzi 
d» Control 
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Garwil 





lUHiKMKNYACirtNiMi MSTEMAOECONTBOI iwriftNO 






MUNICIPAL in An OISTFtlTAL DE 

PUENTE PIEDRA 



LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA 





utocontrol 

Capacidad de evaluar 
nuestro trabajo, valorarlo y 
aplicar correcciones par a 
mejorar procesos, tareas o 
acciones. 


La formula 

TRIPLE 






utogestion 

Competencia que tiene la 
institution para interpretar, 
coordinar y desarrollar 
la correcta gestion 
administrativa delegada por 
la Constitution 
o las Normas Legales, 


del Control Interno 



utorregulacion 

Facultad que tiene toda la 
institution para reglamentary 
evaluar sus protesos 
y tareas ton la finalidad 
de mejorar y hater mas 
transparente sus attiones. 



